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1 •化ずお守 0< だをい 


を上のごを意 I 


♦ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

♦ここに記された注意事項は、製品をま全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や周囲の方々へのを害や損害 
を未然に防止ずるためのものです。また各注意事項は、を害や損害の大きさと切迫の程度を明示ずるために、誤 
つた取扱いをずると生じることが想定される内容をもとに r 警告」•「ま意」の2つに区分されていまず。いずれも 
安全に関ずる重要な内容でずので、必ずお守りください。 


A 警告：人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容。 

A 注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。 


(絵表示の例) 


么記号は、警告-注意-お願いを促ず内容があることを告げるものでず。 


运 


〇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止內容び記さ 
れていまず。（左図の場合は r 分解禁止」） 


•記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるらのです。図の中や近くに具体的な 
指示内容が記されています。（左図の場合は r 電源プラグをコンセントか5抜いてください」） 

•お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見5れるところに必ず保管してください。 
•本体を他の人に譲渡されるとさは、この取扱説明書を必ず添付してください。 


A 警告 1 

♦改造はしないでください。修理技術者拟がの X 

人は分解したり修理をしないでください。 f \ 

义災•感電•けがの原因となりまず。 1 K 1 

修理はお買上げの販売店またはメーカー指定 、 iX/ 

のお客様相談窓口にご相談ください。 

•定格 1 5Am 上の〕ンセントを単独で使ってく 

他の器具と併用すると分岐]ンセント部り罵 
常発熱して発义することびあります。 

•冷蔵庫や冷凍庫を廃棄処分ずるときは、ドア 
パッキングをはずしてください。 

か巧が閉じ込め！ 5 れると危険でず。 

参お手入れの際は必ず電源プラグを]ンセント 
から巧いてくださし、。また、めれた手で巧き 
差ししないでくださし、。 ^ 

感電やけびをずることびあります。 

♦庫内 1 打を交換するときは、必ず電源プラグを 
巧いてかがわてください。 

巧かずに作業すると感電ずることびありまず。 

•ア-スを願に取りがけてください。 

故障や漏電のときに感電ずるおそれがありま 
ず。ア-スの取付けは P 麻店にご相談くださし、。 

•水につけたり、水をかけたりしないでください。/ぐ^ヴ\ 
シヨート.感電のおそれがあります。 { 

また、漏電による乂災のおそれびあります。 l^L J 

•引义しやすいものは入れないでください。 X \ 

爆発ずる危険がぶ! 3 まず。 ( X \ 


① 
















•可燃性スプレーを近くで使わないでください。 /C \ 

引义ずる危険がお 0 ます。 / X 、 

♦ドアにぶ 5 さびったり、引き出し扉に乗ったり 人 、 

しなし、でくださし、。 / X 1 

を蔵庫び倒れたり、手をはさんだりしてけびを 1 \ ) 

ずることびあります。 V X/ 

参上に重量物を置かないでください。 /C 

ドアの開閉で落下し、けびをずることがありまず。/ X \ 

•上にかを入れた容器を置かないでください。 x 

こぼれた水で電気部品の絶縁び悪くなり、 漏電 f \ 、 

义災©おそ n び友 0 まず。 1X1 

♦電源プラグを、冷蔵庫の背面で押し付けないで 

くださし、。 [ X 、 

傷つさ過熱発义のおそ n び友 0 ます。 1 X 1 

♦を蔵庫には医薬品やぎ術試料は入れないでくだ/、\ 

家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存 ( X ) 
できません。 V X/ 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工し 
たり、無理に巧げたり、ひっぱったり、ねじっ /x \ 

たり、束ねたりしないでください。また、重い 1 \ 1 

物を載せたり、挟み込んだり、カロエしたりずる V X } 

と、電源コードが破損し、义災•感電の原因と V X 

なりまず。 - - 

♦電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセン /C ^ 

卜の差し込みびゆるいときは使用しないでくだ/ V \ 

感電•ショート•発义の原因となります。 V 

♦交流 100 viy がでは使用しないでください。 /C ^ 

义災•感電任)原因にな 0 まず。 / X 、 

•都市ガスなどのガス漏れびあったときには、冷 
蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開けて 
換気を良くしてください。 

引义爆発し、义災ややけどの原因となります。 

•地震などによる冷蔵庫の乾倒防止の処置をして 
くださぃ。 

振動により冷蔵庫びお倒し、けびの原因になり 

♦電源プラグは、巧及び刃の取が面にほこりび付 
着している場合は、よくおいてくださし、。 

义災の原剧；:なりまず。 

•下記により発义•爆発を起こず恐れびあるため、決して行わないでください。 f "V 

• 機械内部-が部の換気に必要な開口部分をふさぐ • 冷却回路を傷つける 1 1 

♦霜取り行程を早めるために、ドライヤー等の器具を使用ずる •機器の食品保存室内部で、電気製品を使用する \y 


八ミ主意 

♦電源プラグを巧くときは、電源コードを持たず 
に必ず先端の電源プラグを持って引き巧してく 

感電やショ-卜して発义ずることびありまず。 

♦湿気のをいところや、水のかかるところへの設 /C づ 
置は避けてください。 [ 

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。 I ^ L \ 

|) 

参冷凍室にビン類を入れないでください。 X ^ 

中身が凍って割れ、けびをずることがあります。/ X \ 

♦冷凍室内の食品や容器（特に金属製のもの）には、 Xrfr 
塗れた手で触れないでください。 ( 

ず傷になるおそれがあります。 1 N \ 

D 

•長期間ご使用にな 5 ないときは、必ず電源プラ 
グをコンセントか! 5 巧いてください。 

絶縁劣化による感電や漏電乂災の原因になりま 

♦冷蔵庫を据え付ける場合、調整脚び必ず床につく 
ように高さを調整してください偷後をち 2 個)。 

醒が不十分ですと、ドアの開閉で冷蔵庫が動1 

いたり、ま 5 倒したりしてけびをずることびあり 

まず。 



•ドアを開いたままにしないで < ださい。 

庫内なび異常発熱して故障の原因になります。 


Q 


③ 


















熱気、湿気の少ない戸斤 

1•日光や、熱気のある所では冷えが悪くなり、 
電気のムダ使いになりまず。 

2. 湿気のをい所や、水がかかる所への据え付け 
は、ヴビや故障の原因になりまず。 


アースをして<だをい 

1 . 次の場所での据え付けは、 18 ^ずア~ 

スをして < ださい。 

の±間などの地面またはコンクリートの巧面。 
③洗い場など、水のかかるおそれのある場所。 

③ 地下室など、湿気のある場所。 

④ その他、湿気、水気のある場所。 


アースエ事は、法令により電気工事±によ 
る第3種設置工事（100%〇1ソ下）が必要 
でず。お買い上げの販売店または、電気工 
事店に依頼してください。 


2. アース線の接続 

①冷蔵庫背面のアース線接続用ネジにアース 



③接続してはいけない所 
^参水道管 

f ♦ガス管……(弓 I 义の危険がありまず。） 
♦電話線のアースや避雷針……(落雷のとを 
N 大さな電流が流れてち険でず。） 

3•漏電しゃ斷機について 

食堂の洗い場など水気のをい所に据え付ける 
場合は、アースの他に漏電しゃ断機を設置ず 
ることが、義務づけ5れていまずので、お買 
い上げの販売店にご相談ください。 


r 


巧が丈まで水平な巧 

1•を蔵唐がガタつ<とを 

冷凍室のドアを開け、 
冷凍室の通風□カバ 
一を手前に引いては 
ずしまず。 

調節脚のネジ部を見 
なび5スパナで脚の 
高さを調節してくだ 
さい。 

付属の調節脚用スパナで調 
節脚の高さを調節しまず。 

スパナ 



2•じゆ5たん 
付けるとを 


たたみなどの上に据え 


下部全面に丈夫な板を敷いてください。じ 
ゅうたん-たたみなどが冷蔵庫に触れると 
熱で変色ずることがありまず。 


風通しのよい田 f 

風通しが悪いと、冷えが悪くなりまず。 
設置スペース 

已〇〜 1 Omm 



11 90mm 


2.据え付ける時は 

次の巧容にしたびって正しく据え付けてください。 



巧 

栖スの化付 
麵同面熱本り〇 
パ 際背放に取い 
のるをうにさ 
置い-よちだ 
設てパの左く 
r < 体れッ図面て 
10本さ卜為背け 

背 


③ 








































































設国の巧輸を用ヴポートを 
回のおにはずして<だをい 


ガラス棚の据え付け方 

ガラス棚を固定している輸送用ストッパー 
を手前にスライドさせ、ガラス棚の奥を押 
し上げなび5手前に引き本体からガラス棚 
をはずしまず。ガラス測についている輸送 
用ストッパーをはずし、再びガラス棚を本 
体に入れまず。 


同«物を確かめて<だをい 


♦同捆されているちの 


調節用スパナ 

拼水□クリーナー 

製か皿 

卵スタンド 

霜取用へラ 

背面ストッパー 




V __ ) 


1 




W 



り 

2ヶ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




3•電源を入れる前に 


@用開抬前のを 1 Q 


/ K ま意 

設置後2〜3時間は電源プラグを差し込まないようにしてください。 

横に倒して輸送された場を、すぐに電源を入れると故障の原因になりまず。 

r \ 


1. 庫巧、付属品をよくがき、输送中の巧れを落としまず。 

2. 付属品を正しい位置に取り付け、電源プラグをコンセント（交流100 V )に差し込みまず。 

3. 冷蔵室、冷凍室の温度調節つまみをセットしまず。温度調節つまみの「•」印は（切）になりまずので 
ごま意ください。 

4. 2〜3時間運おし、庫巧びよく冷えてか5食品を入れまず。 

V_ J 


④ 





























































4 •各部の名额とはた 6 き 


コント □ ールパネル 
庫内'打スイッチ 

冷却板 

ガラス棚 
霜取り排水 □ 

野菜ケース 

フリー ジング ルーム 

食品の冷凍に使います。 

冷凍終了後は下のバスケット 
に移してください。 

製氷棚 

アイストレイを入れまず。 
(上段-中段に移動できまず。） 

引き出しバスケット 
通風 □ 

背面の放熱器を冷やす空気の 
通路です。 

調節脚 



庫内な 

カバー付さ 
ポケット 

カバーは上に持ち上げ 
るようにして開けます。 

ボトルホルダー 


ドアポケット 

ビン-小物類を入れま 
ず。上段のポケットに 
は卵スタンドが入りま 
す。下段のポケットは 
ボトルホルダーが付い 
ていて、ビン類の保存 
に便利です。 


排水とい 


〔コント□ールパネル1 


急速冷凍ランプ（黄）一 . 冷凍室電源ランプ（緑）冷蔵室電源ランプ（緑) 


温度警告ランプ（赤）^ 



■ 

V 

ra り^ 游 〇 

因 9 9 ^ 

次 ^ 


，ベ; 9 

J 

冷凍室温度表示 - 

温度警告ブザー解除ボ d 





急速冷凍ボタン- ! 冷凍室温度調節ノブ 冷蔵室温度調節ノブ 


⑥ 



























































































操作のしかた 


<をずま > 冷凍室湿度調節ノブでを凍室の温度 
を調節しまず。 


饼爲き> 冷蔵室温度調節ノブで冷蔵室の温度 
を調節します。 



ちま室巧源ランプ（緑) 


■ :電源(切） 
min :あまり冷やず公要の 
ないとさ 

MAX : 冷凍室を強く冷やず 
とを 

通常は rminj と 「 MAX 」 の中 
間の位置でお使いください。 
☆電源が入ると、電源ランプ 
(緑)び点なしまず。 



ち蔵室聖源ランプ（緑) 


■ :電源（切） 
min :あまりをやず必要の 
ないとさ 

MAX : 冷蔵室を強く冷やず 
とを 

通常は 「 min 」 と 「 MAX 」 の中 
間の位置でお使いください。 
☆電源び入ると、電源ランプ 
(緑）び点なしまず。 


く急速お巧-活度警告〉 

■急速ち巧のしかた 

急速冷ず機能を使用ずるときは、急速冷凍ボタンを2秒位巧してください。急速冷凍ランプ(黄) 
び点!打し、急患冷まを開始します。もう1度ポタンを押ずとランプが消え、通常運おに戻りまず。 

ご注意 ) - 

♦急速冷凍運捉中は、コンプレツヴーび連続運乾状態となるので、冷凍室のミ届度調節ノブ 
は機能しなくなります。 

•急速を凍機能は48時間後に自動的に解除され、通常運転に戻ります。 


■可#塞化 

冷ず室内の温度が異常に高くなった場合に、温度警告ランプが点滅し、ブザーを鳴5して異常 
をお知らせしまず。温度警告ブザーを消したいときは温度蓄告ブザー解除ポタンを押してくださし、。 

•初めてご使用になる時は、庫巧温度び十分下びるまで、温度警告を巧いまず。 

♦故障かな？と思った5 (⑩ ページ）もご参照ください。 


旧口普化 
/ on な言口 

ランプ（赤） 

((ろ)) 

ALARM 

〇 

I 

温度警告ブザー 
解除ボタン 



急速冷凍 
ランプ（黄) 



急速冷凍 
ボタン 



巧についての ごを意（必ずお守りくださぃ）） 


赢警告 


この冷凍を蔵庫は;を媒（庫巧のを却に必要な物質）として、炭化水素（イソブタン）を使用していまず。炭化水素は天 
然ガスの一種で、現在をくのを凍を蔵庫で冷媒として使われているフロン類に比政して環境にちえる影響が非常に少な 
い物質ですび、可燃性を有していまず。冷媒は「を却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出ず可能性 
は極めて少ないらのでずび、を却回路が傷ついた場合などには漏れ出し、発义.爆発の原因になることびあります。 


•パイプ•チューブ類 


外壁部 


を却板 



‘熱交換器 I I 天井部冷却板 

コンプレッサーを凍室棚板（上•下） 
及び白いチューブ類 


ご使用に当たっては、似下の点にごま意ください。特に左図に指示されている「冷却 
回路部分（斜線部分） J を傷つけないようにごま意ください。 

①巧めてのご使用の前に 

輸送や設置の際などに冷却回路や庫内の壁に傷びついていないか確認してください。傷 
びあるらのはご使用にな5ないでください。 

③ご使用にあたって 

1〜2ページの「必ずお守りください」に記載された蓄告•ま意事頂をお守りください。 

③ 霜取り及びお手入れの際には 

-必ず本体の電源を切り、電源プラグを巧いてか5霜取りやお手入れを行ってくださし、。 

-ドライヤーなどの電気製品や义気その他を利用する機器-器具を使って霜をミ容か 
ずことは絶対にしないでください。万一冷媒が漏れ出している場合に、発义.爆 
発ずる可能性びありまず。 

-「霜取りスプレー」の類は使用しないでください。 

•先の尖ったものなど、庫内を傷つける可能性のあるもので霜を取ったり、お手入れを 
しないでください。付属の「霜取用へラ」をお使いください。 

. 本体背部の熱53¢器のお手入れをされる場合口ま、傷つけないよう特にごま意くださし、。 

④ 库巧の呈やを巧回巧を«つけてしまった巧合には 

义おや電気製品の使用を进け、巧を閱けてま巧の換巧を巧分に巧い、巧巧店または当な 
サービス部に修巧をご巧巧くだをい。（この冷度«本使のスイッチを切ったり、プラグ 
を巧いたりしないでください。また、巧気扇も巧用しないでください。） 


⑥ 







































































































































5 -食品の上手な巧巧と氷のつぐりかた 

品の巧巧場所について） 


各部の特長、温度を知って、庫内温度に合わせて保存してくださし、。 
庫内温度は場所によつてを少異なりまず。 


奥の壁（冷却板)-\ 

食品を奥の冷却板に当てないでください。 


常に 霜 や水滴がついていまずが故 
障ではありません。自動的に庫外 
に排出され、コンプレッサーの余 
熱で蒸発されまず。 


野菜ケース-\ 

♦野粟を保存ずるときは乾燥を防ぐため 
ラップ類で包んでください。 
•やわらかい野菜は上に入れてください。 

下にすると傷める場合がありまず。 
•いも類、バナナ、かぼちゃ、ごぼう、 
玉ねざなどは冷蔵庫に入れて保存ずる 
必要はありません。 

製氷棚- 

アイストレイを入れます。 

(上段-中段に移動できます。） 


で 


(4 〜5で） 




風 


1 



^ / 

• - 

(-18 〜-19。0) 


S 


隹図の中の温度は、温度調節 
ノブを通常使用の設定にし 
たときの温度の目安です。 
(温度調節ノブ中間の位置） 


野菜ケース上の 
，ガラス棚 

水気の多い食品は入れないで 
ください。温度が低いため凍 
ることがあります。 


、么♦を巧 
-/でぶ至 

ビン類は中身が 

凍って割れる 

場合があり 

ますか5保 

存しないで 

<ださい。 


前面 



周囲温度や内容物により温度は多少変化しまず。 


A 冷蔵室の食品凍結についてのごま意 ） ^ 

次のような場合は、冷蔵室の食品が凍結することびありまず。 

•温度調節つまみを 「 MAX 」 のままにしておいたとき。（つまみを「中間の位置」に戻してくださし、。） 
•水気のをい食品を、冷蔵室奥に入れたとさ。 

•冬など周囲温度が5で J ； rF になったとさ 

V _ J 
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冷蔵ずるときは (食品は先に入れたものか5順に使い切つてください) 


•適当なずを間をあけまず。 

詰め込み過ざはを気の流れを悪くします。 

♦室温程度に冷まします。 

熱いまま入れると、ほかの食品の保存げ態を害し、電気代のムダにもなります。 

•密閉容器かポリ袋、またはラップなどで密封します。 


♦食品は清潔にしまず。 

びん類や包装している食品は、巧れをとって保存しまず。水洗いしたを水気を拭き取ります。 



C 化のつ<りかた ） 



^ A 注思 J - 

1. 製氷皿をち図のように曲げると割れることがあります。 

2. 製が皿がを巧まの棚や巧へ巧 D ついてはなれないとまは、水かめるま湯を 
かけてはずして<ださい。キリやナイフ寄のとがつた物では絕巧にはずさ 
ないでくだをい。お巧まを傷め、を巧が漏れ出ず可能性があ D まず。 
これによる修理は保証期括!中でち有料でず。 
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6 •上手なを巧のしかた 

广フリージングのしかた^ 



r 

( 冷;まのコッ J 


食べ方、使い方の工夫をし、いろいろな食品に応用しましょう。冷凍後も味、香り、水分、栄養などび 
徐々に変化しまず。1〜3力月を目まに、早く召し上がってください。 


①新鮮な材料を使ラ。 

③加熱したり、下巧をつける。 

食品のほが変わりにくくなりまず。 

③ 密封ずる。 

ラップや密閉容器に入れます。 

食品の乾燥を防ざ風味が長持ちしまず。 

④ 熱いものはよく冷まず。 


⑥曰付けを入れる。 

保存期間がわかって便利でず。 

⑥ 薄く、小さく、ル分けずる。 

速くずるので味落ちび少なくなります。 

⑦ 冷凍中はドアを開けない。 
⑥再フリ ー ジングをしない。 



ラップ 


f 解凍して食べるときは ) 

解凍はしずざないこと。生のまま冷;東したらのは、完全に溶かすと 
ドリップがを<なり、ラまみや栄養分が逃げるので、半解凍で止め 
ましよう。電子レンジで解凍ずる場合はとくに慎重に。 



半解凍 
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7 •こんな時は 


場所を変える 
とさ 


巧動ずるとを （水平持ち運び禁止） 

2人似上で冷蔵庫のドアを上にして側面と前脚部を持 
ちます。なお、ドアを持って動かさないでください。 

拓居などで運がずるとま 旧日/巨日 Hz 共用でず） , 

横積みしないで < ださい。 -h 

傷つさや圧縮機の故障の原因になりまず。 

移動ずる時は、食品を出し、製氷皿の水は捨て、 

蒸発皿に夕美水がないことを確認してください。 

(蒸発皿は冷蔵庫背面の圧縮機の上にありまず。） 

* 再設置後、2〜3時間はプラグを差し込まないでください。故障の原因になりまず。 



停電のとを 


ドアの開閉はひかえてください。ドアを閉め切っておけば、1〜2時間必内の停電 
は食品にほとんど影響ありません。 

停電びモ化ザれ户んホ 

•1 〜2時間ぐ5い前か5、食品の追加保巧を避けて、温度調節つまみを 「 MAX 」 
にして、庫巧を良く冷やしておいてください。 

•停電び終われば溫度調節つまみを元に戻してください。 

♦かをたくさんつくり、ボウル等に入れ冷蔵室に置きまずと、食品の湿度び下が 
りにくくなります。 


庫内'打の交換 


お買い上げの販売店または当社にご相談ください。 


冷蔵庫を 
排案ずるとき 


幼巧の閉じ込み事故を防ぐため、次のことを守ってくださし、。 
•ちようつがいとドアパッキンを外して、 

ドアが閉まらないよラにしてください。 

•可燃性の冷媒を使用しているため、冷却回路（特に本 
体裏面の熱交換機）を傷つけないでください。 

(一日ページをご覧ください） 

•本機は家電リサイクル法の巧象になっていまずので、 
メーカー指定場所へぉ持52^みください。 


三を会 


ちよラつびい 
>ドアパッキング 


ドアを左開き 
U ■るとき^ 


この製品はち開きドアでずが、ヒンジの取り換えにより左開きドアにずることび 
できまず。お買い上げの販売店または当社にご連絡ください。 




V 
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瓦お手入れ 


•庫巧がミちれていると食品が長持ちしないだけでなく、入れた食品がかえってミち染されること 
がありまず。定期的に次のようなお手入れをしてください。 


么警告 


安全のため、必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。 


© 



①水をかけて清掃しないでください。 

③洗剤は中性洗剤（食器用洗剤）をお使いください。次のものは、塗装面やプラスチック 
部分を傷めるので、使用しないでください。（アルカリ洗剤、粉石けん、みがき粉、熱 
湯、たねし、シンナー、ベンジン、アルコール） 


お手入れの方ま 


1. 柔5かいふきんにめるま湯か中性洗剤を含ませて}式いてください。 

2. 中性洗剤を使ったときは、水洗いしたふきんを良く絞って拭いてくださし、。 


野菜ケース 


水がたまると野 
菜が傷みやずく 
なるので、外し 
て、清掃してく 
ださい。巧れが 
ひどいとさは、 
丸ごと洗ってく 
ださい。 


背面 


背面の放熱器に 
ほこりがたまる 
と、放熱が悪< 

な0電気げのム 
夕'にな0ます。 

半年に一度は、 

掃除機でほこり 
を取ってくださ 
い。その際放熱 
器等を傷つけないようごま意ください。 


引き出しバスケット 

3〜4ヶ月に一度、外して清掃してください 


ドアポケット•網棚 

柔5かいふきん等で}式いてくだ 
さい。巧れのひどいときは、外 
して洗います。 

外し方は10ページ r 付属品の外 
し方」をご参照ください。 
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□ i 巧。の交巧方法 ] 


涅取りの方法 ] 


声 A 警告 ) - 

安全のため、必ず電源プラグを抜いて 
交換してぐださい。 



①コント □ ールパネル下の庫内'なカバーを開 
けます。 

③庫内'なを反時計回りに回して庫内好をはず 
します。 

③庫內'打を時計回りに回して取り付けカバー 




霜取り水排水 □ 

水あかでふさがると庫内に水があふれるので、 
半年に一度掃除してください。 


排水□クリーナ ー 


冷蔵室冷却板下の排 
水□が詰まった際、 
排水□クリーナーで 
何度か抜さ差しを繰 
り返し、穴を掃除し 
ます。 



ドアパッキン 

食品の汁などがつくと早く傷み、冷気漏れの 
原因や電気げのムダにもなります。とくに下 
の部分は傷みやすいところです。定期的に巧 
れを}式き取ってください。 


通風 □ 


ほこりがたまると、風通しが悪くなるので 
ほこりを取ってください。 


通風□カバーのかし方 

冷凍室のドアを開けた 
状態で、手前に引いて 
外しまず。 

はめかた 

通風□の下のフックを 
含わせてか5押し込み 
ます。 



冷蔵室は自動霜取りでずが、冷凍室は手動霜取りで 
ずので、棚に付着した霜が約 5mm になったときを 
目安に霜取りを巧ってください。 


1. 冷凍室温度調節つまみを「•」（切）に合わせます。 
その際コインを使用し、電源 ON ランプ（緑）が 
消えるまで左に回してください。 

2. 食品を取り出し新聞紙等で包み、できるだけ温 
度の低いところに置きまず。 

を蔵まをあ S かじめ FMAXJ にセツトして 
おを、食品を一時そち S に巧ずのを一案でず。 


3.通風□カバーを外し、冷凍室の前面下部にある 
排水といを逆に取り付けます。ボール等の容器 
を下に置き、霜取りの水を受けます。ドアは半 


開さにしておさます。 


温水の入ったボウル 
を棚の上に柔せると 
霜取り時巧を短縮で 
をまず。 



4. 氷結部分は一定時間たってゆるくなってから付 
属プラスチックのへらや手で取り除きまず。 

5. 霜取りが終わった5内部を良く拭き、温度調節 
ノブをセツトしてか5食品をもとに戻しまず。 


A A ごま意 ;- 

①霜取り時聞を短縮ずるために、温水の入ったボウ 
ルを使用する際は、棚の表面を傷つけないような 
容器を用いてください。また、熱いボウルがプラ 
スチック性の内壁に触れると変おする恐れがあり 
ますので、ご注意<ださい。 

( D ナイフや金属製の道具を ffi っての霜やかのはぎ取 
0は絕測こ巧わないでくださし、。お却おを損傷し、 
を巧が漏れ出ず可能性がありまず。 

③ドライヤー等の電気器具はお巧に®用しないで< 
ださい。また、この場合の修理は保証期間巧でを 
有料とな0まず。一詳しくは6ページ r お巧につ 
、いてのごミ主意 J をご覧くだをい。 


M お願い ) - N 

•お手入れの後は、次の点検をしてください。 

①電源コードや電源プラグが傷んでいませんか。 

③ 電源プラグを、コンセントにしっかりと差し込 
みましたか。 

⑤アース線がはずれていませんか。 

④ 正しく据えつけ5れていまずか。 

♦長時間使わないときは、プラグをコンセントか5 
はずし、庫巧を清掃した後、換気のため冷蔵庫の 
ドアを開けて < ださい。 

\_ J 
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9 •故障かな？とおった 6 


次のような場合は故障ではないことがありまずので、修理を依頼される前にもう一度お調べくださし、。 


"" げ況 

次の点をお調べください。 ^ 

まったく冷えない 
とさ 

•電源プラグはきちんと差し込まれていまずか。 

•温度調節つまみを「•」（切）にしていませんか。 

参ご家庭のヒューズ-プレーカーは切れていませんか。 

•停電していませんか。 

よく冷えないとき 

♦食品は詰め過ざていませんか。 

参熱いものを少し前に入れませんでしたか。 

♦ドアはさちっと閉まっていましたか。 

•冷蔵庫の上のずきまをふさいでいませんか。 

•曰光が当たったり、おくにガスコン□がありませんか。 

冷蔵庫の食品が凍る 
とさ 

•温度調節の設定が 「 MAX 」 になっていませんか。 

•凍りやすい食品を棚の奥に入れていませんか。 

•周囲温度び5で下になっていませんか。 

音がラるさいとさ 

♦本体が壁に当たっていませんか。 

•据え付けが悪くガタついていませんか。 

•設置場所の巧はしっかりしていまずか。 

•急速冷凍スイッチが入りっぱなしになっていませんか。 

♦本体下の通風□のカバーびはずれていませんか。 

参ときどき水の流れるような音やボコボコあるいはジュッというような音がずる 
ときは、を媒の流れる音で停止中も出ることがありますが、故障ではありません。 

冷蔵室の奥の壁に 
霜やか、水滴びつく 

♦冷蔵室の奥の壁は、冷却板になっているため、常に霜や氷や水、またはか滴が 
つさまずが、故障ではありません。 

ドアパッキンに 
霜、露がつ< 

•湿度や周囲温度が高いときや、ドアの開閉がをいときはこのような症がが出る 
ことがありまず。そのまま自然に取れまずが、ドアパッキンの露がひどい場合 
は、乾いた布でがき取ってください。 

冷蔵室に水がたまる 

•食品が背面の壁に触れていませんか。 

♦霜取り水の排水□が水アカなどで詰まっていませんか。 

温度表示が自分で測 
定した庫内の実際の 
温度と異なる 

•本機は電源を入れてか5庫内が完全に冷えるまでに24時間かかります。 

このため、電源を入れたばかりで機器の冷却が十分でない場合、庫巧の実際の 
温度と本機の温度表示に己で於上のずれが生じることがあります。 

この差は徐々に解消されます。 

また、コンプレッサーが作動している最中は、3で於上のずれが生じることび 
あります。 

冷凍庫のドアを開け 
たままのとさ、また 
はを凍庫のドアを開 
閉した直後に温度警 
告ブザーび鳴った。 
温度表示を見た5 
一17でかそれに近し、 
温度が表示されてい 
た。 

•本機は1日〜20分ごとに庫内の温度を測定し、その時点での温度を表示しまず。 
このため、ドア開閉直後の温度を正確に表示できない場合があります。 

この場合、冷凍室温度調整ノブを少し MAX 側に回してください。 

ブザーび鳴った5温度警告ブザー解除ボタンを巧して<ださい。解除ボタンを 
押してか52時間経過しても温度警告ランプが点滅している場合は、ヴービス 
センターにご連絡ください。 

実際の温度警告ブザーは、温度センサーび一13で付近で作動しまず。 


⑩ 















10 •仕様 


^ 型 名 

ERB 34100 W 

電 源 

100 V 

50 HZ / B 0 HZ 

消費電力 

240 W (曰 OHz ) 260 W (60 Hz ) 

※消費電力量 

362 kWh / 年 （曰 OHz / eOHz ) 

有効内容積 

31 IL 

冷蔵室 224 L 

冷凍室 87 L 

外形寸法 

幅 奥巧 高さ 

曰 9 己 mm X 623 mm X 1800 mm 

. 重 量 

日日 kg j 


《JIS C 9801-2006 


⑩ 

















11 •アフターサービス 


r 


C 保証について J 

( 修理を依頼されるとをは) 

1 . この電気冷蔵庫には保話書がついていまず。 
保証書は販売店にて所定事項を記入してお 
ミ度ししまずので、内容を良くお読みのうえ 
大切に保存してください。 

もし販売店の巧がない場合は、お客様が必 
ず購入日をご|队くださるようお願しんまず。 

2. 保証期間はお買い上げの曰か51年間でず。 
保証書の記載内容により修理いたしまず。 

ただし、次の部分のみ己年間でず。 

放熱器(凝縮機)、圧縮機、毛細管、冷却器、 

配管(保証期間中でも有料になる場含があり 
まずので、保証書及びこの取扱説明書を良 
くお読みください。）保証書がない場合は、 

無償保証が受け5れない場合がありまず。 

A 保証期間後の修理は… 

3 . 販売店または当社にご相談ください。修理 
によって機能び維持でをる場合は、ご要望 
により有料修理いたしまず。 

1 .13 ページの「9.故障かな？と思った5」を 
良くお読みのうえ、もう一度調べてください。 

と•それでも臭ががあるときは、使用をやめて電 
源プラグを抜さ、お買い上げの販売店または 
当巧に次のことをご連絡のうえ修理をお申し 
付けください。お申し出により出張修理いた 
しまず。 

品名：冷凍冷蔵庫 

お名： ERB 34100 W 

故障のげ態（できるだけ詳しく） J 

ご自分での修理はしないでください。 

大変を険でず。 



C 補修用性能部品について) 

( お問い合わせは ） 

電気冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、 
製造打ち切り後9年です。 

①この期間は、通商產業省の指導によるらのでず。 

③補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品でず。 

< _ 

アフターサービス についてねか5ないことはお 
買い上げの販売店または当社にお問い合わせく 
ださい。 

(エレクト□ラックス•ジャパン礎様ご相談窓口 

干 108-0022 

東京都港区海岸 3-2-12 安田乏浦第2ビル 
画0120 -5445-07 

TEL : 03-已44曰-3363 

FAX : 03-已44己-3362 


愛情点検 


長年ご使用の冷蔵庫の点検をぜひ！ 


こんな症状はありませんか 


口 


•電源コード、プラグが異常に熱い•電源コード 
に深いキズや変おがある•焦げくさい臭いがする 
•冷蔵庫巧面にいつも水がたまっている•ビリビ 
U と電気を感じる♦その他の異常や故障がある 




上のような症状 
のときは、使用を 
中止し、故障や事 
故の防止のため必 
ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


敬 


































MEMO 


MEMO 


MEMO 


Electrolux 


こんな症状が出た5使用を中止してください 


♦電源コードやプラグび異常に熱い 
♦本体に触れて電気を感じる 
♦焦げくさい臭い等びずる 
•運乾中に異常音や振動びある 
♦水もれびする 
♦その他異常や故障びある 


ずぐに電源プラグを抜いて、 
エレクト□ラックス、らし 
くは、販売店に点検、修理 
をご相談ください。 


曲 Electrolux 

エレクト□ラックス-ジャパン株式会社 

ホームプ□ダクツ事業部 

干 108-0D22 東京都港区ミ毎岸 3-2-12 安田芝浦第2ビル 
TEL. 03-己44已 -3363 FAX.03-544 己-3362 
ヴービスご相談窓ロ ロリーダイヤル)0120-已44己-07 


巧客様へ… お買い上げ日、販売店名を記入されまずと、修理など 
の依頼のときに便利です。 


お買い上げ曰 

年 月 日\ 

販売店名 

1 


電話番号 （ ） 


♦外観-仕様は改良のため、お断りせず変更ずることびありまず。 








